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广东清远水库放水急救2000多艘搁浅船只http://www.sina.com.cn 1999年2月4日 14:37 新民晚报    广州消息：广东北江三水市大塘镇梅花营河段目前正
发生有史以来最严重的塞船现象----搁浅船只达2000多艘，
有的船只已受阻10天之久。

    此河处于三水市与清远市交界处，方圆一平方公里范
围内2000多艘各在船只密密麻麻挤在一起，连绵不断，而
水位仅有一米左右，船只寸步难行，被塞船只之多、受阻
时间之久实属罕见。

    清远市政府已紧急指示英德白石窑水库和长湖水库全
速放水，到昨天为止，梅花营河段水位抬高了40厘米，使
大部分积压船只得以放行。在梅花营河段，数百船只从搁
浅中“挣脱”出来，百舸争，场面壮观。

    据悉，此次塞船除因北江水量反常外，部分船舶超载
搁浅堵口也是一个重要原因。广东省航道局为此呼吁，各
水上运输部门要注意合理配载，以免因超载引发搁浅堵塞。
 